Dr. Johannes Hütte: Der OP der Zukunft 


Dr. Johannes Hütte sagt, mit dem OP E ist der nächste Meilenstein erreicht 


Für Dr. Johannes Hütte gehören die Umbaumaßnahmen sowie die Modernisierung des Klinikums 
Lippe zu den Visionen eines fortschrittlichen Krankenhauses. So nennt er die Errichtung des neuen 
OP-Zentrums im Standort Detmold einen Meilenstein in der Umsetzung der Strategie 2025. Die 
eingesetzte neue Technik freut nicht nur das Personal, sondern bringt auch einen erheblichen 
Vorteil, was die Einstellung neuer Mitarbeiter angeht. So wird das Klinikum Lippe zu einem 
begehrten Arbeitsort für qualifizierte und motivierte Fachleute. 


Am Standort Detmold des Klinikums Lippe entsteht durch Um- und Erweiterungsbauten der OP ein 
zukunftsweisendes OP-Zentrum mit einem neuen Betten- und Funktionstrakt. Insbesondere die 
funktionelle und ansprechende Gestaltung der OP-Räume und die dort eingesetzte Technik bringen 
die Augen der künftigen Nutzer bereits jetzt zum Leuchten, so der Klinikchef Dr. Johannes Hütte. 
Das OP-Zentrum ist ein Meilenstein in der Umsetzung der Strategie 2025. 

Durch die visionäre Modernisierung möchte Dr. Johannes Hütte mittelfristig den Standort des 
Klinikums Lippe stärken und ein Krankenhaus mit Herz und Hightech für die Mitarbeiter und 
Patienten schaffen. 


DETMOLD ALS GRÖSSTE BAUSTELLE DES KLINIKUMS LIPPE 


Auf der größten Baustelle am Standort Detmold des Klinikums Lippe entstehen unter anderem durch 
Um- und Erweiterungsbauten der OP ein zukunftsweisendes OP-Zentrum sowie ein Neubau mit 
einem Betten- und Funktionstrakt. Klinikchef Dr. Johannes Hütte bekräftigt, dass es „uns gerade hier 
wichtig ist, die Unterbringung der Patienten den aktuellen Standards anzupassen. So wird im neuen 
Gebäudeteil C deshalb eine Komfortstation untergebracht sein, zudem kommen neben den 
baulichen Veränderungen auch hochmoderne Logistikkonzepte für kurze Wege und effiziente 
Versorgungsstrukturen zum Einsatz. 

Die funktionelle und ansprechende Gestaltung der OP-Räume und die dort eingesetzte Technik 
bringen die Augen der künftigen Nutzer bereits jetzt zum Leuchten. Und das nicht nur, weil sich 
Ärztinnen und Ärzte, OP-Pflegerinnen und -Pfleger und weitere Berufsgruppen auf die Arbeit in 
einem hochmodernen Umfeld freuen. 

Sie sind auch stolz auf das Geschaffene, schließlich haben sie die Planungen für den OP der Zukunft 
am Klinikum Lippe maßgeblich mitgestaltet. 


